МСЕ Макеѕ те ме Кате 10: 1 


2.1 Боре Пае Репоф _ 


Ешд ше 51оре оѓ еасһ пе. 
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10) (-8,-19)6,.-15) ща 15 1811-81 --2- 
13) (-16,-2),(-16,20) З2 моб е 14) (10, 14), (15,11) 23. 

6 5| е Е 
15) (3, 5), (15,-15) — А3 16) (-10, -2), (17,-20) 3 
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